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Reihenscllaltung- von Stromkreisen.
Spannungszunahme  von   den  sekundaren   bis   zu  den primaren Klenimen verwendet werden.    Diese werde definiert durch
)=(V -1)100.
• 3
JSTach GL 52 wird
i cos ^
~~~ JA sin ^3
Durch Reihenentwicklung wird
8
_...
ftl                                   U
Hiorin ist das  dritte Glied schon vernachlassigbar   klein und daher
Driickt man cc und /? in °/0 aus, a =JJ*i™*V*. + ^Yi sin^31QO
so wird
" 200
(54)
Graphisch  ermittelt man cc und /? nach Fig. 32.    Man niacht
rr>                                »»-                                r^
^(7 = v
und schlagt einen Kreis iiber AC als Durcbmssser. Ein Strahl AD der gegen J unter dem Winkel 99^ angetragen wird, fallt somit in die Richtung von P2. Daher isfc AD = a und DC — /? in °/0 von jP,2,
16. Beispiel.
In einer Arbeitsiibertragung iiber eine Leitung mit Widerstand und Selbstinduktion arbeiten die Stromempfanger mit konstanter Phasenverschiebung <p^ unabhangig von der Belastung. Die primare Klemmenspannung P1 ist konstant. 9?9 + JZt sin 990d'+ (J"^ cos (p2 — J"^ sin q
